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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1541 


29 Ιουλίου 1999 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 4336 

Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού ΘΕΣΣΑ¬ 
ΛΟΝΙΚΗ XV (ΔΙΑΒΑΤΑ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
(Συνεδρίαση υπ’ αρίθμ. 29/99, θέμα 10) 

Από την Γενική Διευθύντρια του Ο.Ε.Κ. Πέτρου-Φέρτη 
Σταματία, παρουσία του Διευθυντή της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης Περικλή Βενέτη, ανακοινώνε¬ 
ται ότι περατώθηκε η όλη διαδικασία για την από το Διοι¬ 
κητικό Συμβούλιο κατάρτιση πράξης συστάσεως οριζο¬ 
ντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XV σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/1929 «περί της 
κατ’όροφον ιδιοκτησίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με 
το Ν.Δ. 1024/1971, τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού 
Κώδικα και του Α.Ν. 163/1967, όπως αυτός τροποποιήθη¬ 
κε και αντικαταστάθηκε από τα Ν.Δ. 946/1971 και 
145/1973. 

Για τον οικισμό αυτό έχει κατατεθεί σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 163/1967 όπως αυτό τρο¬ 
ποποιήθηκε απότα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973, ο σχετικός 
φάκελος του οικισμού στην Συμβολαιογράφο Θεσσαλονί¬ 
κης Μελπομένη Αποστόλου Γναρδέλλη, και έχει συνταχθεί 
η με αριθμ. 8502/30-4-99 πράξη κατάθεσης αυτού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της ανωτέρω εισηγή- 
σεως αποφασίζει ομόφωνα τα κάτωθι: 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν.3741/1929 «περί της κατ’όροφον 
ιδιοκτησίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 
1024/1971, τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967, όπως αυτός τροπο¬ 
ποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από τα Ν.Δ. 946/1971 και 
145/1973. 

γ) Την με αριθμό 8502/30-4-99 πράξη της συμβολαιο¬ 
γράφου Θεσσαλονίκης, Μελπομένη Αποστόλου Γναρ- 
δέλλη, περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του Οικι¬ 
σμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XV, στον οποίο περιλαμβάνονται πί¬ 
νακες κατανομής ποσοστών, σχέδιο Γ ενικής Διατάξεως 
του οικισμού και σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών κα¬ 
θώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης. 

Προβαίνουμε: 

Στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οι¬ 
κισμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XV, Δήμος Ιωνίας, Νομού Θεσσα¬ 


λονίκης, στοίχοι δεκαεννέα (19), κατοικίες διακόσιες εί¬ 
κοσι δύο (222), με ημερομηνία κληρώσεως 17-06-93 και 
με έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου που δημοσιεύ- 
θηκε στο 272/τ.Δ'/9-5-89 ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο ανοι¬ 
κοδομήθηκε με δαπάνη του Ο.Ε.Κ. σε ιδιόκτητο αυτού οι¬ 
κόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XV (ΔΙΑΒΑΤΑ) 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
1) Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών σαράντα χι¬ 
λιάδων τριακοσίων δέκα και τεσσάρων εκατοστών 
(40.310,04 τ.μ.) που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα 
νομή και κατοχή του Ο.Ε.Κ., ορίζεται δε από τα περιμε¬ 
τρικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Α. στο από 
7/7/1995 Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από 
τον Σίμο Δημητριάδη Μηχανικό του ΟΕΚ. Το ανωτέρω οι¬ 
κόπεδο συνορεύει Βορειανατολικά εν μέρει επί πλευράς 
Θ.Ι. μήκους μέτρων ενενήντα πέντε και ενενήντα εννέα 
εκατοστών (95,99 μ) με το υπ’αριθμό 932 κληροτεμάχιο 
της Κοινότητας Νεοχωρούδας και εν μέρει επί πλευράς 
Κ.Λ. μήκους μέτρων εκατόν σαράντα πέντε και ογδόντα 
εκατοστών (145,80 μ) με το υπ’αριθμό 163 κληροτεμάχιο 
της Κοινότητας Διαβατών, Νοτιοδυτικά εν μέρει επί πλευ¬ 
ράς Μ.Ν. μήκους μέτρων τριάντα εννέα και πενήντα εκα¬ 
τοστών (39,50 μ) με το υπ’αριθμόν 164 κληροτεμάχιο της 
Κοινότητας Διαβατών και εν μέρει επί τεθλασμένης πλευ¬ 
ράς Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ. επί προσώπου μέτρων ενενήντα και έξι 
εκατοστών (90,06 μ), συν δεκατεσσάρων και σαράντα 
οκτώ εκατοστών (14,48 μ), συν εβδομήντα επτά και ενός 
εκατοστού (77,01 μ), συν δεκαέξι και πενήντα πέντε εκα¬ 
τοστών (16,55 μ), συν σαράντα τριών και εξήντα δύο 
(43,62 μ) με την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης Κιλκίς και με 
όριον απαλλοτριώσεως δια την κατασκευή ανισόπεδου 
κόμβου ως εις το από 5/11/1972 διάγραμμα ΕΥΠΑΛΙΝΟΥ, 
Νοτιοανατολικά εν μέρει επί πλευράς Λ.Μ. μήκους μέ¬ 
τρων εκατόν εξήντα τεσσάρων και τριάντα εκατοστών 
(164,30 μ) με τα υπ’αριθμούς 166 και 165 κληροτεμάχιο 
της Κοινότητας Διαβατών και εν μέρει επί πλευράς Ν.Α. 
μήκους μέτρων εβδομήντα (70,00 μ) με το υπ’αριθμόν 
164 κληροτεμάχιο της Κοινότητας Διαβατών και Βορειο¬ 
δυτικά εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς Ζ.Η.Θ. μήκους 
μέτρων τριάντα και σαράντα δύο εκατοστών (30,42 μ), 
συν πενήντα και ενενήντα εννέα εκατοστών (50,99 μ) με 
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τα υπ’αριθμούς 931 και 2335 κληροτεμάχια της Κοινότη¬ 
τας Νεοχωρούδας και εν μέρει επί πλευράς Ι.Κ. μήκους 
μέτρων ενενήντα εννέα και ενενήντα τριών εκατοστών 
(99,93 μ) μετά υπ’αριθμούς 932 και 933 κληροτεμάχια της 
Κοινότητας Νεοχωρούδας. 

2) Ακριβές αντίγραφο τοπογραφικού Διαγράμματος 
υπογεγραμμένο από τον μηχανικό του Ο.Ε.Κ. Σίμο Δημη- 
τριάδη στις 7/7/95, ευρίσκεται κατατεθειμένο στην συμ¬ 
βολαιογράφο Θεσσαλονίκης Μελπομένη Αποστόλου 
Γναρδέλλη μαζί με το σχετικό φάκελο του οικισμού και 
περιήλθε στην κυριότητα του Ο.Ε.Κ. ως εξής; 

α) Έκταση μέτρων τετραγωνικών σαράντα χιλιάδων 
τριακοσίων δέκα και τεσσάρων εκατοστών (40.310,04 
τ.μ.) από αγορά με το υπ’αρίθμ. 11594/6-10-81 πωλητήριο 
συμβόλαιο ακινήτου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νι¬ 
κολάου Χαραλάμπους Στασινοπούλου που έχει μεταγρά¬ 
φει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακεί¬ 
ου Θεσσαλονίκης στον τόμο 1223 και με αύξοντα αριθμό 
215 και με το υπ’αρίθμ. 12321/17-2-82 πωλητήριο συμβό¬ 
λαιο ακινήτου και συμπληρωματικό του προηγουμένου 
συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου που έχει μετα¬ 
γράφει νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυ¬ 
λακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 1237 και με αύξοντα 
αριθμό 151. 

3) Επί της παραπάνω περιγραφομένης οικοπεδικής 
εκτάσεως εγκρίθηκε η ανέγερση του οικισμού με Τοπικό 
Ρυμοτομικό Σχέδιο που δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθμ. 
272/τ.Δ'/9-5-89 ΦΕΚ. 

4) Από το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για κοινόχρη¬ 
στους χώρους, μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε χιλιάδες 
τετρακόσια είκοσι πέντε και πενήντα τρία εκατοστά 
(15.425,53 τ.μ.). Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα 
στον Ο.Ε.Κ. και δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές με την 
μεταβίβαση σε κάθε ένα από αυτούς της αυτοτελούς ορι¬ 
ζόντιας ιδιοκτησίας τους. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει επίσης και δεν με¬ 
ταβιβάζεται στους οικιστές έκταση μέτρων τετραγωνικών 
εννιακόσιων ενενήντα (990,00 τ.μ.) 

5) Ο οικισμός τούτος οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι τριών χι¬ 
λιάδων οκτακόσιων ενενήντα τεσσάρων και πενήντα ενός 
εκατοστών (23.894,51 τ.μ.), η οποία μόνη αυτή αποτελεί 
το οικόπεδο των με την παρούσα πράξη συνιστωμένων 
αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και μετα¬ 
βιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση των οριζο¬ 
ντίων ιδιοκτησιών τους και κατά ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου 
που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές. 

6) Στο με αριθμό 11448/Α/7α/22-7-88 σχέδιο Διαμόρ¬ 
φωσης ελεύθερων χώρων της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ο.Ε.Κ., ολόκληρο το εκ μέτρων τετραγωνικών σαράντα χι¬ 
λιάδων τριακοσίων δέκα και τεσσάρων εκατοστών 
(40.310,04 τ.μ.), η κόκκινη και μπλε επιφάνεια του σχεδί¬ 
ου τούτου είναι εκείνη που διατέθηκε για κοινόχρηστους 
χώρους, η μπλε επιφάνεια η χαρακτηριζόμενη ως ιδιο¬ 
κτησία του Ο.Ε.Κ. είναι εκείνη που παραμένει στην κυριό¬ 
τητα του Ο.Ε.Κ. Η λοιπή επιφάνεια του σχεδίου τούτου 
αποτελείτο οικόπεδο του οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙ¬ 
ΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

XV 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον αριθμό XV 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χν-ΔΙΑΒΑΤΑ) έχει ανεγερθεί στο προα- 


ναφερόμενο οικόπεδο και περιλαμβάνει συνολικά διακό¬ 
σιες είκοσι δύο (222) κατοικίες διατεταγμένες σε δεκαεν¬ 
νέα (19) στοίχους. Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες 
που συνιστώνται και διέπονται από τις παραπάνω διατά¬ 
ξεις είναι αναλυτικά οι εξής: 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΑ (1) 

Ο στοίχος ένα (1) αποτελείται από μία πολυκατοικία τύ¬ 
που 316 I με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορόφους, περι¬ 
λαμβάνει δε τα με αριθμούς είκοσι ένα (21), είκοσι δύο 
(22), είκοσι τρία (23), είκοσι τέσσερα (24), είκοσι πέντε 
(25) και είκοσι έξι (26), συνολικά έξι (6) διαμερίσματα. 
Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα με αριθμό 
11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης, 3.16 
Ι/Α/3/7-11 -86 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 3161/Α/1 β/2-4-87 
σχέδιο κάτοψης ισογείου, 3.161/Α/2α/6-4-87 σχέδιο κάτο¬ 
ψης τυπικού ορόφου και περιγράφονται ως εξής; 

Το με αριθμό είκοσι ένα (21) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σα¬ 
λόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και ννο, έχει εμβαδόν ενενήντα 
έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα επτά 
δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και τριάντα έξι εκατοστά 
(113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου ένα (1) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό είκοσι δύο (22) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χώλ 
και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά μέτρα 
(101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεν¬ 
νέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) και συνορεύει: 
ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
ένα (1) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. είκοσι πέ¬ 
ντε (25) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου ένα (1) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό είκοσι τρία (23) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χώλ 
και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά μέτρα 
(101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκεννέα 
και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
ένα (1) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. είκοσι έξι 
(26) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου ένα (1) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται από δύο 
(2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμ¬ 
βαδόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (66,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 ο/οοο) που αντί- 
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στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα τέσσερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου ένα (1) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελεί- 
ται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και 
λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
ένα (1) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. είκοσι δύο 

(22) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου ένα (1) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου ένα (1) 

Το με αριθμό είκοσι έξι (26) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λου¬ 
τρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
(78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (39 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήματου με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
ένα (1) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. είκοσι τρία 

(23) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου ένα (1) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου ένα (1) 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΥΟ (2) 

Ο στοίχος δύο (2) αποτελείται από μία πολυκατοικία τύ¬ 
που 316 I με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορόφους, περι¬ 
λαμβάνει δετά με αριθμούς είκοσι επτά (27), είκοσι οκτώ 
(28), είκοσι εννέα (29), τριάντα (30), τριάντα ένα (31) και 
τριάντα δύο (32), συνολικά έξι (6) διαμερίσματα. Ολα τα 
παραπάνω φαίνονται στα με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 
σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης, 3.161/Α/3/7-11-86 σχέδιο 
κάτοψης υπογείου, 316 Ι/Α/1 β/2-4-87 σχέδιο κάτοψης 
ισογείου, 3.161/Α/2α/6-4-87 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορό¬ 
φου και περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό είκοσι επτά (27) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται από τρία (3) 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και \Λ/0, έχει 
εμβαδόν ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και 
τριάντα έξι εκατοστά (113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δύο (2) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελεί- 
ται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά μέ¬ 


τρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά ( 119,26 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δύο (2) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. τριάντα ένα 
(31) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δύο (2) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χώλ 
και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά μέτρα 
(101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκεννέα 
και είκοσι έξι εκατοστά (119,26τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δύο (2) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. τριάντα 
δύο (32) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δύο (2) 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα (30) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο ισόγειο, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλό¬ 
νι, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εξήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (66,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκά¬ 
κις χιλιοστά (32 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και ενενήντα τέσσερα εκατοστά 
(77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δύο (2) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα ένα (31) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελεί- 
ται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και 
λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δύο (2) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. είκοσι οκτώ 
(28) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δύο (2) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δύο (2) 

Το με αριθμό τριάντα δύο (32) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και 
λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δύο (2) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. είκοσι εν¬ 
νέα (29) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δύο (2) 
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ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δύο (2) 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΡΙΑ (3) 

Ο στοίχος τρία (3) αποτελείται από μία πολυκατοικία τύ¬ 
που 316 I με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορόφους, περι¬ 
λαμβάνει δε τα με αριθμούς τριάντα τρία (33), τριάντα 
τέσσερα (34), τριάντα πέντε (35), τριάντα έξι (36), τριάντα 
επτά (37) και τριάντα οκτώ (38), συνολικά έξι (6) διαμερί¬ 
σματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα με αριθμό 
11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης, 3.16 
Ι/Α/3/7-11 -86 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 3161/Α/1 β/2-4-87 
σχέδιο κάτοψης ισογείου, 3.161/Α/2α/6-4-87 σχέδιο κάτο¬ 
ψης τυπικού ορόφου και περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό τριάντα τρία (33) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και \ΥΟ, έχει εμβαδόν ενε¬ 
νήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και τριάντα έξι εκα¬ 
τοστά (113,36τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τρία (3) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο (Α) ορόφου πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χώλ 
και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά μέτρα 
(101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκεννέα 
και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τρία (3) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. τριάντα 
επτά (37) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τρία (3) 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κου¬ 
ζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τρία (3) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. τριάντα 
οκτώ (38) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τρία (3) 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα έξι (36) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο ισόγειο, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλό¬ 
νι, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εξήντα έξι τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (66,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκά¬ 
κις χιλιοστά (32 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και ενενήντα τέσσερα εκατοστά 
(77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 


ΒΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τρία (3) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα επτά (37) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελεί- 
ται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και 
λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τρία (3) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. τριάντα 
τέσσερα (34) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τρία 
(3) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τρία (3) 

Το με αριθμό τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και 
λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τρία (3) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. Τριάντα 
πέντε (35) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τρία (3) 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τρία (3) 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) 

Ο στοίχος τέσσερα (4) αποτελείται από δύο πολυκατοι¬ 
κίες. Η προς τα βορειοδυτικά είναι τύπου 414 ΠΑ, αποτε- 
λείται απο υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, περι¬ 
λαμβάνει δετά με αριθμούς ένα (1), δύο (2), τρία (3), τέσ¬ 
σερα (4), πέντε (5), έξι (6), επτά (7), οκτώ (8), εννέα (9) και 
δέκα (10), συνολικά δέκα (10) διαμερίσματα. Η προς τα 
νοτιοανατολικά είναι τύπου 414 ΠΥ, αποτελείται απο 
υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, περιλαμβάνει δε 
τα με αριθμούς έντεκα (11), δώδεκα (12), δεκατρία (13), 
δεκατέσσερα (14), δεκαπέντε (15), δεκαέξι (16), δεκαε¬ 
πτά (17), δεκαοκτώ (18), δεκαεννέα (19) και είκοσι (20), 
συνολικά δέκα (10) διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαί¬ 
νονται στα με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμη¬ 
σης - Κλήρωσης, 4.14Λ1/Α/0α/20-6-95 σχέδιο κάτοψης 
υπογείου, 3,4.14Υ/Α/ογ/12-6-85 σχέδιο κάτοψης ισογεί¬ 
ου, 3,414π/Α/2δ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης πρώτου (Α) ορό¬ 
φου 3,4.14/Α/2γ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορό¬ 
φου και περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό ένα (1) διαμέρισμα που βρίσκεται στο ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα τέσσερα 
δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα ένα εκατοστά 
(103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 
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ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό δύο (2) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, χώλ, δύο (2) 
λουτρά, και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώ¬ 
ρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι οκτώ τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα τρία δεκάκις 
χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε εκατοστά (151,15 
τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4)και τμή¬ 
μα του με το διαμέρισμα αριθμός οκτώ (8) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τρία (3) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, και 
μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοί¬ 
χου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός πέντε 
(5) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) και 
τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τέσσερα (4) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, και 
μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοί¬ 
χου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός έξι (6) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) και 
τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πέντε (5) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, και 


μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοί¬ 
χου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (56,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και δε¬ 
κατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός τρία 

(3) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 
ΝΑ: με το διαμέρισμα αριθμός εννέα (9) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό έξι (6) διαμέρισμα που βρίσκεται στο τρί¬ 
το (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από ένα 

(1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, και μία 
αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, 
έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (56,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και δεκα¬ 
τρία εκατοστά (66,13τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός τέσ¬ 
σερα (4) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα 

(4) 

ΝΑ: με το διαμέρισμα αριθμός δέκα (10) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό επτά (7) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
κουζίνα, χώλ, λουτρό, \Λ/0, και μία αποθήκη που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 
τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός έντεκα (11) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα 
(4) 

Το με αριθμό οκτώ (8) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, δύο (2) 
λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν δεκαεννέα 
τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα εν¬ 
νέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και πενήντα δύο εκατο¬ 
στά ( 140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός δώδεκα (12) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δύο 

(2) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 
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Το με αριθμό εννέα (9) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, απο¬ 
θήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του 
στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και 
εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός δεκατρία (13) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός πέ¬ 
ντε (5) του ιδίου ορόφου καιτου ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό δέκα (10) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, απο¬ 
θήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα 
(100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός δεκατέσσερα (14) του 
ιδίου ορόφου καιτου ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός έξι 
(6)του ιδίου ορόφου καιτου ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό έντεκα (11) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγω¬ 
νικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις 
χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά ( 118,09 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα 
(4) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός επτά (7) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό δώδεκα (12) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, δύο 
(2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν δεκαεν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και πενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο και τμήμα του με το δια¬ 
μέρισμα αριθμός δεκαοκτώ (18) του ιδίου ορόφου και του 
ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 


ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός οκτώ (8) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό δεκατρία (13) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, 
αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώ¬ 
ρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα 
(100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δε¬ 
καπέντε (15) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσ¬ 
σερα (4) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με το διαμέρισμα αριθμός εννέα (9) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό δεκατέσσερα (14) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δε¬ 
καέξι (16) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσε¬ 
ρα (4) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με το διαμέρισμα αριθμός δέκα (10) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό δεκαπέντε (15) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του 
στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δε¬ 
καεννέα (19) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσ¬ 
σερα (4) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός δεκατρία (13) του ιδίου 
ορόφου καιτου ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό δεκαέξι (16) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του 
στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


20219 


ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εί¬ 
κοσι (20) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα 
.(4) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός δεκατέσσερα (14) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό δεκαεπτά (17) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σα¬ 
λόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα ένα εκατο¬ 
στά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
τέσσερα (4) και τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το με αριθμό δεκαοκτώ (18) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, χώλ, δύο 
(2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα τρία δεκά¬ 
κις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε εκατοστά 
(151,15 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με το διαμέ¬ 
ρισμα αριθμός δώδεκα (12) του ιδίου ορόφου και του ιδί¬ 
ου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό δεκαεννέα (19) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του 
στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) και τμή¬ 
μα του με το διαμέρισμα αριθμός δεκαπέντε (15) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του 
με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

Το με αριθμό είκοσι (20) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και 


μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοί¬ 
χου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) και τμή¬ 
μα του με το διαμέρισμα αριθμός δεκαέξι (16) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του 
με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου τέσσερα (4) 
ΣΤΟΙΧΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) 

Ο στοίχος πέντε (5) αποτελείται από μία πολυκατοικία 
τύπου 414 ΠΛ με υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, 
περιλαμβάνει δε τα με αριθμούς τριάντα εννέα (39), σα¬ 
ράντα (40), σαράντα ένα (41), σαράντα δύο (42), σαράντα 
τρία (43), σαράντα τέσσερα (44), σαράντα πέντε (45), σα¬ 
ράντα έξι (46), σαράντα επτά (47) και σαράντα οκτώ (48), 
συνολικά δέκα (10) διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαί¬ 
νονται στα με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμη¬ 
σης - Κλήρωσης, 4.14Λ1/Α/Οα/20-6-95 σχέδιο κάτοψης 
υπογείου, 3,4.14Υ/Α/ογ/12-6-85 σχέδιο κάτοψης ισογεί¬ 
ου, 3,41 4π/Α/2δ/25-1 -85 σχέδιο κάτοψης πρώτου (Α) ορό¬ 
φου 3,4.14/Α/2γ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορό¬ 
φου και περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, \Α/0 και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα 
εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό σαράντα (40) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, δύο 
(2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν δεκαεν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και πενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
πέντε (5) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός σαρά¬ 
ντα έξι (46) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου πέντε 
( 5 ) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό σαράντα ένα (41) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
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λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
πέντε (5) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός σαρά¬ 
ντα τρία (43) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου πέ¬ 
ντε (5) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό σαράντα δύο (42) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, 
αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώ¬ 
ρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα 
(100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
πέντε (5) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός σαρά¬ 
ντα τέσσερα (44) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
πέντε (5) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό σαράντα τρία (43) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
πέντε (5) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός σαρά¬ 
ντα επτά (47) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου πέ¬ 
ντε (5) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με το διαμέρισμα αριθμός σαράντα ένα (41) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

Το με αριθμό σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο τόυ ιδίου στοίχου 
πέντε (5) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός σαρά¬ 
ντα οκτώ (48) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου πέ¬ 
ντε (5) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 


ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός σαράντα δύο (42) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

Το με αριθμό σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα 
ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του 
με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

Το με αριθμό σαράντα έξι (46) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο πρώτου (Α) ορόφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε εκα¬ 
τοστά (151,15 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) και τμήμα 
του με το διαμέρισμα αριθμός σαράντα (40) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

Το με αριθμό σαράντα επτά (47) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) και τμήμα 
του με το διαμέρισμα αριθμός σαράντα τρία (43) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

Το με αριθμό σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοί¬ 
χου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εννέα και 
ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) και συνορεύει: 
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ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) και τμήμα 
του με το διαμέρισμα αριθμός σαράντα τέσσερα (44) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου πέντε (5) 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΞΙ (6) 

Ο στοίχος έξι (6) αποτελείται από δύο πολυκατοικίες. Η 
προς τα νοτιοδυτικά είναι τύπου 414 ΠΛ, αποτελείται απο 
υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, περιλαμβάνει δε 
τα με αριθμούς σαράντα εννέα (49), πενήντα (50), πενή¬ 
ντα ένα (51), πενήντα δύο (52), πενήντα τρία (53), πενήντα 
τέσσερα (54), πενήντα πέντε (55), πενήντα έξι (56), πενή¬ 
ντα επτά (57) και πενήντα οκτώ (58), συνολικά δέκα (10) 
διαμερίσματα. Η προς τα βορειοανατολικά είναι τύπου 
414 ΠΥ, αποτελείται απο υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) 
ορόφους, περιλαμβάνει δετά με αριθμούς πενήντα εννέα 
(59), εξήντα (60), εξήντα ένα (61), εξήντα δύο (62), εξήντα 
τρία (63), εξήντα τέσσερα (64), εξήντα πέντε (65), εξήντα 
έξι (66), εξήντα επτά (67), εξήντα οκτώ (68), συνολικά δέ¬ 
κα (10) διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα 
με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρω¬ 
σης, 4.14Λ1/Α/0α/20-6-95 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 
3,4.14Υ/Α/ογ/12-6-85 σχέδιο κάτοψης ισογείου, 
3,414π/Α/2δ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης πρώτου (Α) ορόφου 
3,4.14/Α/2γ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορόφου και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα 
ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

Το με αριθμό πενήντα (50) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, χώλ, δύο 
(2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα τρία δεκά¬ 
κις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε εκατοστά 
(151,15τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) καιτμήματου 
με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα έξι (56) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

Το με αριθμό πενήντα ένα (51) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 


ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) και τμήμα του 
με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα τρία (53) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

Το με αριθμό πενήντα δύο (52) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του 
στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) και τμήμα του 
με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα τέσσερα (54) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

Το με αριθμό πενήντα τρία (53) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα επτά (57) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα 
ένα (51) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα οκτώ (58) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
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έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα 
δύο (52) του ιδίου ορόφου και του ιδι'ου στοίχου έξι (6) 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, ν\/0 και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα 
εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα εννέα (59) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΒΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα έξι (56) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, δύο 
(2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν δεκαεν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και πενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα (60) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα 
(50) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα επτά (57) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ. μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα ένα (61) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα 
τρία (53) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 


ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα δύο (62) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα 
τέσσερα (54) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι 
( 6 ) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα 
ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΔ : με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα πέντε (55) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εξήντα (60) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, χώλ, δύο (2) 
λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (128,00τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα τρία δεκάκις χιλιο¬ 
στά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε εκατοστά (151,15τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) και τμήμα του 
με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα έξι (66) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΔ: με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα έξι (56) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εξήντα ένα (61) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του 
στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) και τμήμα του 
με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα τρία (63) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ: τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΔ : με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα επτά (57) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εξήντα δύο (62) διαμέρισμα που βρίσκεται 
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στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του 
στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) και τμήμα του 
με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα τέσσερα (64) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΑ:τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΔ : με το διαμέρισμα αριθμός πενήντα οκτώ (58) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΒΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εξήντα τρία (63) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα επτά (67) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα ένα 
(61) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα οκτώ (68) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα 
δύο (62) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρί¬ 
σκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εν¬ 
νέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά 
(118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 


Το με αριθμό εξήντα έξι (66) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, δύο 
(2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν δεκαεν¬ 
νέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και πενήντα δύο εκα¬ 
τοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έξι (6) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα 
(60) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 

Το με αριθμό εξήντα επτά (67) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα 
τρία (63) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι (6) 
Το με αριθμό εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, 
αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώ¬ 
ρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα 
(100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έξι (6) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εξήντα 
τέσσερα (64) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έξι 
( 6 ) 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΠΤΑ (7) 

Ο στοίχος επτά (7) αποτελείται από δύο πολυκατοικίες. 
Η προς τα βορειοδυτικά είναι τύπου 414 ΠΛ, αποτελείται 
από υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, περιλαμβάνει 
δετά με αριθμούς εκατόν εξήντα πέντε (165), εκατόν εξή¬ 
ντα έξι (166), εκατόν εξήντα επτά (167), εκατόν εξήντα 
οκτώ (168), εκατόν εξήντα εννέα (169), εκατόν εβδομήντα 
(170), εκατόν εβδομήντα ένα (171), εκατόν εβδομήντα 
δύο (172), εκατόν εβδομήντα τρία (173) και εκατόν εβδο¬ 
μήντα τέσσερα (174), συνολικά δέκα (10) διαμερίσματα. 
Η προς τα νοτιοανατολικά είναι τύπου 414 ΠΥ, αποτελεί- 
ται απο υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, περιλαμ¬ 
βάνει δε τα με αριθμούς εκατόν εβδομήντα πέντε (175), 
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εκατόν εβδομήντα έξι (176), εκατόν εβδομήντα επτά 
(177), εκατόν εβδομήντα οκτώ (178), εκατόν εβδομήντα 
εννέα (179), εκατόν ογδόντα (180), εκατόν ογδόντα ένα 
(181), εκατόν ογδόντα δύο (182), εκατόν ογδόντα τρία 
(183) και εκατόν ογδόντα τέσσερα (184), συνολικά δέκα 
(10) διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα με 
αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρω¬ 
σης, 4.14Λ1/Α/0α/20-6-95 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 
3,4.14Υ/Α/ογ/12-6-85 σχέδιο κάτοψης ισογείου, 
3,414π/Α/2δ/25-1 -85 σχέδιο κάτοψης πρώτου (Α) ορόφου 
3,4.14/Α/2γ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορόφου και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα 
ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξή¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε 
εκατοστά (151,15τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) και τμήμα 
του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εβδομήντα δύο 
(172) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (46 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) και τμήμα 
του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εξήντα εννέα (169) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το με αριθμό εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) και τμήμα 
του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εβδομήντα (170) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά 
μέτρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(28 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξή¬ 
ντα έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
επτά (7) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν 
εξήντα επτά (167) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
επτά (7) 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατό εβδομήντα τρία 
(173) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
επτά (7) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν 
εξήντα οκτώ (168) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
επτά (7) 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατό εβδομήντα τέσ¬ 
σερα (174) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά 
(7) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνο¬ 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, \Λ/0 και μία απο¬ 
θήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει 
εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εν¬ 
νέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
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ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατό εβδομήντα πέντε 

(175) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 
Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και 
πενήντα δύο εκατοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατό εβδομήντα έξι 

(176) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
επτά (7) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν 
εξήντα έξι (166) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
επτά (7) 

Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκε¬ 
ται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 
τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατό εβδομήντα επτά 

(177) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
επτά (7) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν 
εξήντα εννέα (169) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου επτά (7) 

Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρι¬ 
σμα που βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκε¬ 
ται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό 
τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εν¬ 
νέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά ( 
118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατό εβδομήντα οκτώ 

(178) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εβδομήντα 

(170) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνο¬ 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσο¬ 


στό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενε¬ 
νήντα ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εβδομήντα ένα 

(171) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξή¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε 
εκατοστά (151,15 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) και τμήμα 
του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν ογδόντα δύο (182) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εβδομήντα δύο 

(172) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκά¬ 
κις χιλιοστά (46 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 
τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) και τμήμα 
του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εβδομήντα εννέα 

(179) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εβδομήντα τρία 

(173) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (46 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) και τμήμα 
του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν ογδόντα (180) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 
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ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εβδομήντα τέσ¬ 
σερα (174) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά 
(7) 

Το με αριθμό εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις 
χιλιοστά (28 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εξήντα έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν ογδόντα τρία 
(183) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
επτά (7) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν 
εβδομήντα επτά (177) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου επτά (7) 

Το με αριθμό εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν ογδόντα τέσσε¬ 
ρα (184) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου επτά (7) 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
επτά (7) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν 
εβδομήντα οκτώ (178) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου επτά (7) 

Το με αριθμό εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά 
(118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και 
πενήντα δύο εκατοστά (140,52τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 


ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
επτά (7) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν 
εβδομήντα έξι (176) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου επτά (7) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου επτά (7) 

Το με αριθμό εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκε¬ 
ται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 
τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
επτά (7) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν 
εβδομήντα εννέα (179) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου επτά (7) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν ογδόντα τέσερα (184) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγω¬ 
νικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις 
χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά ( 118,09 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
επτά (7) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν 
ογδόντα (180) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
επτά (7) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΟΚΤΩ (8) 

Ο στοίχος οκτώ (8) αποτελείται από δύο πολυκατοικίες 
τύπου 316 I. Η προς τα βορειοδυτικά αποτελείται από 
υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορόφους, περιλαμβάνει δετά 
με αριθμούς εκατόν πενήντα τρία (153), εκατόν πενήντα 
τέσσερα (154), εκατόν πενήντα πέντε (155), εκατόν πενή¬ 
ντα έξι (156), εκατόν πενήντα επτά (157) και εκατόν πενή¬ 
ντα οκτώ (158), συνολικά έξι (6) διαμερίσματα. Η προς τα 
νοτιοανατολικά αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο 
(2) ορόφους, περιλαμβάνει δε τα με αριθμούς εκατόν πε¬ 
νήντα εννέα (159), εκατόν εξήντα (160), εκατόν εξήντα 
ένα (161), εκατόν εξήντα δύο (162), εκατόν εξήντα τρία 
(163) και εκατόν εξήντα τέσσερα (164), συνολικά έξι (6) 
διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα με αριθ¬ 
μό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης, 
3.161/Α/3/7-11 -86 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 3161/Α/1 β/2- 
4-87 σχέδιο κάτοψης ισογείου, 3.16 Ι/Α/2α/6-4-87 σχέδιο 
κάτοψης τυπικού ορόφου και περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και ΝΛ/Ό, έχει εμβαδόν 
ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00τ.μ.), ποσοστό συ - 
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νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και τριάντα έξι 
εκατοστά (113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

' Το με αριθμό εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκαεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν πενήντα 
επτά (157) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ 
( 8 ) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπε¬ 
ζαρία, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τετραγωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά ( 
119,26 τ. μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν πενήντα 
οκτώ (158) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ 
( 8 ) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται από 
δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λουτρό 
έχει εμβαδόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (66,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
ενενήντα τέσσερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 
ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν πενήντα εννέα (159) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

Το με αριθμό εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) και 
συνορεύει: 


ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εξήντα (160) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν πενήντα τέσ¬ 
σερα (154) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ 
( 8 ) 

Το με αριθμό εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εξήντα ένα (161) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν πενήντα πέ¬ 
ντε (155) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
Το με αριθμό εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνο¬ 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και \Λ/0, έχει εμ¬ 
βαδόν ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και 
τριάντα έξι εκατοστά (113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν πενήντα έξι (156) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

Το με αριθμό εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χώλ 
και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά μέτρα 
(101,00 τ. μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαεννέα και 
είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εξήντα 
τρία (163) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν πενήντα επτά (157) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

Το με αριθμό εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
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αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ,μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εξήντα 
τέσσερα (164) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
οκτώ (8) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν πενήντα οκτώ (158) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

Το με αριθμό εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται από 
δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λουτρό 
έχει εμβαδόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (66,00 τ,μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
ενενήντα τέσσερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 
ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
Το με αριθμό εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εξήντα (160) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

Το με αριθμό εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 

ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου οκτώ (8) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εξήντα ένα 
(161) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου οκτώ (8) 
ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΝΕΑ (9) 

Ο στοίχος εννέα (9) αποτελείται από μία πολυκατοικία 
τύπου 316 I με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορόφους, πε¬ 
ριλαμβάνει δε τα με αριθμούς εκατόν ογδόντα πέντε 
(185), εκατόν ογδόντα έξι (186), εκατόν ογδόντα επτά 
(187), εκατόν ογδόντα οκτώ (188), εκατόν ογδόντα εννέα 


(189) και εκατόν εννενήντα (190) συνολικά έξι (6) διαμερί¬ 
σματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα με αριθμό 
11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης, 3.16 
Ι/Α/3/7-11 -86 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 3161/Α/1 β/2-4-87 
σχέδιο κάτοψης ισογείου, 3.161/Α/2α/6-4-87 σχέδιο κάτο¬ 
ψης τυπικού ορόφου και περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνο¬ 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και \Λ/0, έχει εμ¬ 
βαδόν ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και 
τριάντα έξι εκατοστά (113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου εννέα (9) 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν ογδόντα έξι (186) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκαεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου εννέα (9) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν ογδόντα 
εννέα (189) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου εννέα 
Ο) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν ογδόντα επτά (187) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπε¬ 
ζαρία, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τετραγωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά 
(119,26 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου εννέα (9) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν ενενήντα 

(190) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου εννέα (9) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν ογδόντα οκτώ (188) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται 
από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λου¬ 
τρό έχει εμβαδόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (66,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου εννέα (9) 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Το με αριθμό εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου εννέα (9) 

ΝΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου εννέα (9) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν ογδόντα 
έξι (186) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου εννέα (9) 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν ενενήντα (190) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου εννέα (9) 

ΝΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου εννέα (9) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν ογδόντα 
επτά (187) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου εννέα 
(9) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑ (10) 

Ο στοίχος δέκα (10) αποτελείται από μία πολυκατοικία 
τύπου 3161 με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορόφους, πε¬ 
ριλαμβάνει δε τα με αριθμούς εκατόν εννενήντα ένα 
(191), εκατόν εννενήντα δύο (192), εκατόν εννενήντα τρία 
(193), εκατόν εννενήντα τέσσερα (194), εκατόν εννενή- 
ντα πέντε (195) και εκατόν εννενήντα έξι (196) συνολικά 
έξι (6) διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα με 
αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρω¬ 
σης, 3.16 Ι/Α/3/7-11-86 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 316 
Ι/Α/1 β/2-4-87 σχέδιο κάτοψης ισογείου, 3.16 Ι/Α/2α/6-4- 
87 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορόφου και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν εννενήντα ένα (191) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνο¬ 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και \Λ/0, έχει εμ¬ 
βαδόν ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου σαράντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και 
τριάντα έξι εκατοστά (113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δέκα (10) 
Το με αριθμό εκατόν εννενήντα δύο (192) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 


αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκαεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ. μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δέκα (10) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εννενή¬ 
ντα πέντε (195) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δέ¬ 
κα (10) 

Το με αριθμό εκατόν εννενήντα τρία (193) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπε¬ 
ζαρία, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα 
τετραγωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά ( 

119,26 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δέκα (10) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εννενή¬ 
ντα έξι (196) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δέκα 
( 10 ) 

Το με αριθμό εκατόν εννενήντα τέσσερα (194) διαμέρι¬ 
σμα που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και 
λουτρό έχει εμβαδόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα 
(66,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα επτά και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δέκα (10) 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν εννενήντα πέντε (195) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

ΒΑ: τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δέκα (10) 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δέκα (10) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εννενή¬ 
ντα δύο (192) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δέ¬ 
κα (10) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν ενενήντα έξι (196) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι- 
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λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δέκα (10) 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δέκα (10) 
και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εννενή- 
ντατρία (193) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δέ¬ 
κα (10) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΣΤΟΙΧΟΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) 

Ο στοίχος έντεκα (11) αποτελείται από δύο πολυκατοι¬ 
κίες. Η προς τα νοτιοδυτικά είναι τύπου 414 ΠΛ, αποτε- 
λείται απο υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, περι¬ 
λαμβάνει δε τα με αριθμούς εκατόν εννενήντα επτά (197), 
εκατόν εννενήντα οκτώ (198), εκατόν εννενήντα εννέα 
(199), διακόσια (200), διακόσια ένα (201), διακόσια δύο 
(202), διακόσια τρία (203), διακόσια τέσσερα (204), δια¬ 
κόσια πέντε (205) και διακόσια έξι (206), συνολικά δέκα 
(10) διαμερίσματα. Η προς τα βορειοανατολικά είναι τύ¬ 
που 414 ΠΥ, αποτελείται απο υπόγειο, ισόγειο και τρεις 
(3) ορόφους, περιλαμβάνει δε τα με αριθμούς διακόσια 
επτά (207), διακόσια οκτώ (208), διακόσια εννέα (209), 
διακόσια δέκα (210), διακόσια έντεκα (211), διακόσια δώ¬ 
δεκα (212), διακόσια δεκατρία (213), διακόσια δεκατέσ¬ 
σερα (214), διακόσια δεκαπέντε (215) και διακόσια δέκα 
έξι (216), συνολικά δέκα (10) διαμερίσματα. Όλα τα πα¬ 
ραπάνω φαίνονται στα με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέ¬ 
διο Αρίθμησης - Κλήρωσης, 4.14Λ1/Α/0α/20-6-95 σχέδιο 
κάτοψης υπογείου, 4.14Υ/Α/ογ/12-6-85 σχέδιο κάτοψης 
ισογείου, 3,414π/Α/2δ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης πρώτου 
(Α) ορόφου 3,4.14/Α/2γ/25-1 -85 σχέδιο κάτοψης τυπικού 
ορόφου και περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν εννενήντα επτά (197) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνο¬ 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενε¬ 
νήντα ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του 
με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

Το με αριθμό εκατόν εννενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξή¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε 
εκατοστά (151,15 τ. μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) και τμή¬ 
μα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια τέσσερα (204) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 


ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

Το με αριθμό εκατόν εννενήντα εννέα (199) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκά¬ 
κις χιλιοστά (46 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 
τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) και τμή¬ 
μα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια ένα (201) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

Το με αριθμό διακόσια (200) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του 
στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα 
(93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) και τμή¬ 
μα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια δύο (202) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

Το με αριθμό διακόσια ένα (201) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια πέντε (205) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκα¬ 
τόν εννενήντα εννέα (199) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου έντεκα (11) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια δύο (202) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
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επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια έξι (206) του ίδι¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δια¬ 
κόσια (200) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντε¬ 
κα (11) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια τρία (203) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, \Λ/0 και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα 
εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια επτά (207) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 
ΒΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια τέσσερα (204) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και 
πενήντα δύο εκατοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια οκτώ (208) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκα¬ 
τόν εννενήντα οκτώ (198) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου έντεκα (11) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια πέντε (205) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια εννέα (209) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δια¬ 
κόσια ένα (201) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια έξι (206) διαμέρισμα που βρί¬ 


σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ. μ.) και συ - 
νορεύει: 

ΒΑ: με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια δέκα (210) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δια¬ 
κόσια δύο (202) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια επτά (207) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα 
ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΔ: με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια τρία (203) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια οκτώ (208) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από πέντε (5)' υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε εκα¬ 
τοστά (151,15 τ. μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) και τμή¬ 
μα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια δεκατέσσερα 
(214) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 
ΝΔ: με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια τέσσερα (204) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια εννέα (209) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93.00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
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κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) και τμή¬ 
μα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια έντεκα (211) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΔ: με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια πέντε (205) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια δέκα (210) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελεί- 
ται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοί¬ 
χου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εννέα και 
ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) και τμή¬ 
μα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια δώδεκα (212) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΔ : με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια έξι (206) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια έντεκα (211) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια δεκαπέντε 
(215) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 
ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δια¬ 
κόσια εννέα (209) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια δώδεκα (212) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια δεκαέξι (216) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δια¬ 
κόσια δέκα (210) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια δεκατρία (213) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 


βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά 
(118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 
Το με αριθμό διακόσια δεκατέσσερα (214) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και 
πενήντα δύο εκατοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου έντεκα (11) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11)και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δια¬ 
κόσια οκτώ (208) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) 

Το με αριθμό διακόσια δεκαπέντε (215) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγω¬ 
νικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις 
χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά ( 118,09 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δια¬ 
κόσια έντεκα (211) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) 

Το με αριθμό διακόσια δεκαέξι (216) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
έντεκα (11) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός δια¬ 
κόσια δώδεκα (212) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου έντεκα (11) 
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ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) 

Ο στοίχος δώδεκα (12) αποτελείται από μία πολυκατοι¬ 
κία τύπου 316 I με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορόφους, 
περιλαμβάνει δε τα με αριθμούς διακόσια δεκαεπτά 
(217), διακόσια δεκαοκτώ (218), διακόσια δεκαεννέα 
(219), διακόσια είκοσι (220), διακόσια είκοσι ένα (221) και 
διακόσια είκοσι δύο (222), συνολικά έξι (6) διαμερίσματα. 
Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα με αριθμό 
11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης, 3.16 
Ι/Α/3/7-11-86 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 3161/Α/1 β/2-4-87 
σχέδιο κάτοψης ισογείου, 3.161/Α/2α/6-4-87 σχέδιο κάτο¬ 
ψης τυπικού ορόφου και περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό διακόσια δεκαεπτά (217) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και \Λ/0, έχει εμβαδόν 
ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και τριάντα έξι 
εκατοστά (113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινό κτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δώδεκα 
( 12 ) 

Το με αριθμό διακόσια δεκαοκτώ (218) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκαεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δώδεκα 
(12) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια εί¬ 
κοσι ένα (221) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δώ¬ 
δεκα (12) 

Το με αριθμό διακόσια δεκαεννέα (219) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δώδεκα 
(12) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια εί¬ 
κοσι δύο (222) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δώ¬ 
δεκα (12) 

Το με αριθμό διακόσια είκοσι (220) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται από δύο 
(2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμ¬ 
βαδόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (66,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 ο/οοο) που αντι¬ 


στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενε¬ 
νήντα τέσσερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δώδεκα 
( 12 ) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια είκοσι ένα (221) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δώδεκα (12) 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δώδεκα 
(12) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια δε¬ 
καοκτώ (218) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δώ¬ 
δεκα (12) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό διακόσια είκοσι δύο (222) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δώδεκα (12) 

ΝΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δώδεκα (12) 
καιτμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός διακόσια δεκαεννέα 
(219) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δώδεκα (12) 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) 

Ο στοίχος δεκατρία (13) αποτελείται από δύο πολυκα¬ 
τοικίες. Η προς τα νοτιοδυτικά είναι τύπου 414 ΠΛ, απο- 
τελείται απο υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, πε¬ 
ριλαμβάνει δε τα με αριθμούς εκατόν δεκαεπτά (117), 
εκατόν δεκαοκτώ (118), εκατόν δεκαεννέα (119), εκατόν 
είκοσι (120), εκατόν είκοσι ένα (121), εκατόν είκοσι δύο 
(122), εκατόν είκοσι τρία (123), εκατόν είκοσι τέσσερα 
(124), εκατόν είκοσι πέντε (125) και εκατόν είκοσι έξι 
(126), συνολικά δέκα (10) διαμερίσματα. Η προς τα βο¬ 
ρειοανατολικά είναι τύπου 414 ΠΥ, αποτελείται απο υπό¬ 
γειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, περιλαμβάνει δε τα με 
αριθμούς εκατόν επτά (107), εκατόν οκτώ (108), εκατόν 
εννέα (109), εκατόν δέκα (110), εκατόν έντεκα (111), εκα¬ 
τόν δώδεκα (112), εκατόν δεκατρία (113), εκατόν δεκα¬ 
τέσσερα (114), εκατόν δεκαπέντε (115) και εκατόν δεκαέ¬ 
ξι (116), συνολικά δέκα (10) διαμερίσματα. Όλα τα παρα¬ 
πάνω φαίνονται στα με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο 
Αρίθμησης - Κλήρωσης, 4.14Λ1/Α/Οα/20-6-95 σχέδιο κά¬ 
τοψης υπογείου, 3,4.14Υ/Α/ογ/12-6-85 σχέδιο κάτοψης 
ισογείου, 3,414π/Α/2δ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης πρώτου 
(Α) ορόφου 3,4.14/Α/2γ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης τυπικού 
ορόφου και περιγράφονται ως εξής: 
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Το με αριθμό εκατόν επτά (107) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά 
(118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία 
(13) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που βρί¬ 
σκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και πενήντα 
δύο εκατοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν δεκατέσσερα (114) του ιδίου ορόφου και του ιδί¬ 
ου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελεί- 
ται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λου¬ 
τρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα 
(100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δε¬ 
καοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν έντεκα (111) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου δεκατρία (13) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν δώδεκα (112) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου δεκατρία (13) 


ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν έντεκα (111) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν δεκαπέντε (115) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκατρία (13) 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν εννέα (109) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

Το με αριθμό εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν δεκαέξι (116) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου δεκατρία (13) 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δέκα (110) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

Το με αριθμό εκατόν δεκατρία (113) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα 
ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο καιτμήματου με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δεκαεπτά (117) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

Το με αριθμό εκατόν δεκατέσσερα (114) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξή¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε 
εκατοστά (151,15τ.μ.) και συνορεύει: 
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ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δεκαοκτώ (118) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν οκτώ (108) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

Το με αριθμό εκατόν δεκαπέντε (115) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (46 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν έντεκα (111) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δεκαεννέα (119) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

Το με αριθμό εκατόν δεκαέξι (116) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δώδεκα 
(112) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία 
(13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν είκοσι (120) του ιδίου ορό¬ 
φου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

Το με αριθμό εκατόν δεκαεπτά (117) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, \Λ/0 και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοοπό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα 
εκατοστά (118,09τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δεκατρία (113) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 


ΝΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία 
(13) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν δεκαοκτώ (118) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και 
πενήντα δύο εκατοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δεκατέσσερα 
(114) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία 
(13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν είκοσι τέσσερα (124) του ιδίου ορόφου και του ιδί¬ 
ου στοίχου δεκατρία (13) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

Το με αριθμό εκατόν δεκαεννέα (119) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγω¬ 
νικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις 
χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά ( 118,09 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δεκαπέντε (115) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν είκοσι ένα (121) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκατρία (13) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δεκαέξι (116) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν είκοσι δύο (122) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκατρία (13) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
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χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά 
μέτρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(28 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξή¬ 
ντα έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δεκαεννέα (119) 
του ιδίου ορόφου και του ίδιου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν είκοσι πέντε (125) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκατρία (13) 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν είκοσι (120) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατρία (13) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν είκοσι έξι (126) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκατρία (13) 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα 
ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξή¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε 
εκατοστά (151,15 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν δεκαοκτώ 
(118) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία 
(13) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το με αριθμό εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (46 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν είκοσι ένα 

(121) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία 
(13) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) 

ΝΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατρία (13) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν είκοσι δύο 

(122) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκατρία 
(13) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) 

Ο στοίχος δεκατέσσερα (14) αποτελείται από μία πολυ¬ 
κατοικία τύπου 316 I με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορό¬ 
φους, περιλαμβάνει δε τα με αριθμούς εκατόν είκοσι επτά 
(127), εκατόν είκοσι οκτώ (128), εκατόν είκοσι εννέα (129), 
εκατόν τριάντα (130), εκατόν τριάντα ένα (131) και εκατόν 
τριάντα δύο (132), συνολικά έξι (6) διαμερίσματα. Όλα τα 
παραπάνω φαίνονται στα με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 
σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης, 3.161/Α/3/7-11 -86 σχέδιο 
κάτοψης υπογείου, 316 Ι/Α/1 β/2-4-87 σχέδιο κάτοψης 
ισογείου, 3.161/Α/2α/6-4-87 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορό¬ 
φου και περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και \Λ/0, έχει εμβαδόν 
ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και τριάντα έξι 
εκατοστά (113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατέσ¬ 
σερα (14) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
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Το με αριθμό εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκαεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατέσσερα (14) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
εκατόν τριάντα ένα (131) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκατέσσερα (14) 

ΒΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατέσσερα (14) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
εκατόν τριάντα δύο (132) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκατέσσερα (14) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται από δύο 
(2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμ¬ 
βαδόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (66,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
ενενήντα τέσσερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατέσ¬ 
σερα (14) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατέσσερα (14) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
εκατόν είκοσι οκτώ (128) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκατέσσερα (14) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατέσσερα (14) 
Το με αριθμό εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα που 


βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνι¬ 
κά μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά ( 92,10 τ.μ.) και 
συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκατέσσερα (14) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
εκατόν είκοσι εννέα (129) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκατέσσερα (14) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκατέσσερα (14) 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΠ ΕΝΤΕ (15) 

Ο στοίχος δεκαπέντε (15) αποτελείται από δύο πολυκα¬ 
τοικίες. Η προς τα βορειοδυτικά είναι τύπου 414 ΠΥ, απο- 
τελείται απο υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, πε¬ 
ριλαμβάνει δε τα με αριθμούς εκατόν τριάντα τρία (133) 
και εκατόν τριάντα τέσσερα (134), εκατόν τριάντα πέντε 
(135), εκατόν τριάντα έξι (136), εκατόν τριάντα επτά 
(137), εκατόν τριάντα οκτώ (138), εκατόν τριάντα εννέα 
(139), εκατόν σαράντα (140), εκατόν σαράντα ένα (141) 
και εκατόν σαράντα δύο (142), συνολικά δέκα (10) διαμε¬ 
ρίσματα. Η προς τα νοτιοανατολικά είναι τύπου 414 ΠΛ, 
αποτελείται απο υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, 
περιλαμβάνει δε τα με αριθμούς εκατόν ογδόντα ένα 
(181), εκατόν ογδόντα δύο (182), εκατόν σαράντα τρία 
(143), εκατόν σαράντα τέσσερα (144), εκατόν σαράντα 
πέντε (145), εκατόν σαράντα έξι (146), εκατόν σαράντα 
επτά (147), εκατόν σαράντα οκτώ (148), εκατόν σαράντα 
εννέα (149), εκατόν πενήντα (150), εκατόν πενήντα ένα 
(151) και εκατόν πενήντα δύο (152), συνολικά δέκα (10) 
διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα με αριθ¬ 
μό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης, 
4.14Λ1/Α/0α/20-6-95 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 
3,4.14Υ/Α/ογ/12-6-85 σχέδιο κάτοψης ισογείου, 
3,414π/Α/2δ/25-1 -85 σχέδιο κάτοψης πρώτου (Α) ορόφου 
3,4.14/Α/2γ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορόφου και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδω¬ 
μάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά 
(118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικο- 
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πέδου πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και 
πενήντα δύο εκατοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν σαράντα (140) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκε¬ 
ται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που ανπστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 
τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν τριάντα επτά (137) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν τριάντα οκτώ (138) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά 
μέτρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(28 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξή¬ 
ντα έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν τριάντα πέντε 
(135) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν σαράντα ένα (141) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το με αριθμό εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά 
μέτρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(28 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξή¬ 
ντα έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν τριάντα έξι (136) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν σαράντα δύο (142) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνο¬ 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενε¬ 
νήντα ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα τρία 
(143) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξή¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε 
εκατοστά (151,15τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν τριάντα τέσ¬ 
σερα (134) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκα¬ 
πέντε (15) 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα τέσσε¬ 
ρα (144) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέ¬ 
ντε (15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (46 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι- 
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κά εκατόν εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα πέντε 
(145) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν τριάντα επτά 

(137) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (46 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΑ: με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα έξι (146) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν τριάντα οκτώ 

(138) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνο¬ 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, Υ\/0 και μία απο¬ 
θήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει 
εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εν¬ 
νέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν τριάντα εννέα 

(139) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρι¬ 
σμα που βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
κουζίνα, χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν εκατόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και 
πενήντα δύο εκατοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 


εκατόν πενήντα (150) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου δεκαπέντε (15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα (140) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκε¬ 
ται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τε¬ 
τραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δε¬ 
κάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 
τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν σαράντα επτά (147) του ιδίου ορόφου και του ιδί¬ 
ου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα ένα 
(141) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν σαράντα οκτώ (148) του ιδίου ορόφου και του ιδί¬ 
ου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα δύο (142) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισό¬ 
γειο, αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κου¬ 
ζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις 
χιλιοστά (28 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγω¬ 
νικά εξήντα έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ. μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν πενήντα ένα (151) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα πέντε 
(145) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε 
(15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα 
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που βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά 
μέτρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά 
(28 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξή¬ 
ντα έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαπέντε (15) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εκατόν πενήντα δύο (152) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα έξι (146) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα 
που βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνο¬ 
δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενε¬ 
νήντα ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

Το με αριθμό εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε εκα¬ 
τοστά (151,15 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
' κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα 
τέσσερα (144) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δε¬ 
καπέντε (15) 

Το με αριθμό εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο 
χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγω¬ 
νικά μέτρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χι¬ 
λιοστά (46 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 


κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα 
επτά (147) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκα¬ 
πέντε (15) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

Το με αριθμό εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εκατόν σαράντα 
οκτώ (148) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκα¬ 
πέντε (15) 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαπέντε (15) 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) 

Ο στοίχος δεκατέσσερα (14) αποτελείται από μία πολυ¬ 
κατοικία τύπου 316 I με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορό¬ 
φους, περιλαμβάνει δε τα με αριθμούς εξήντα εννέα (69), 
εβδομήντα (70), εβδομήντα ένα (71), εβδομήντα δύο (72), 
εβδομήντα τρία (73) και εβδομήντα τέσσερα (74) συνολι¬ 
κά έξι (6) διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα 
με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρω¬ 
σης, 3.16 Ι/Α/3/7-11-86 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 316 
Ι/Α/1 β/2-4-87 σχέδιο κάτοψης ισογείου, 3.16 Ι/Α/2α/6-4- 
87 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορόφου και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το με αριθμό εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται από δύο (2) 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβα¬ 
δόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (66,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 ο/οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και ενενήντα τέσ¬ 
σερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαέξι (16) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εβδομήντα (70) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λου¬ 
τρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα 
(78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (39 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα 
δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαέξι (16) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαέξι (16) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εβδομήντα τρία (73) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου δεκαέξι (16) 
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ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ 
και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά 
μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαέξι (16) 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαέξι (16) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός 
εβδομήντα τέσσερα (74) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαέξι (16) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και \Λ/0, έχει εμβαδόν 
ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και τριάντα έξι 
εκατοστά (113,36τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαέξι 
(16) 

Το με αριθμό εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζί¬ 
να, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά 
μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκαεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαέξι 
(16) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εβδομήντα 
(70) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαέξι (16) 
Το με αριθμό εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαέξι 
(16) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εβδομήντα 
ένα (71) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαέξι 
(16) 


ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) 

Ο στοίχος δεκατέσσερα (14) αποτελείται από μία πολυ¬ 
κατοικία τύπου 316 I με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορό¬ 
φους, περιλαμβάνει δε τα με αριθμούς εβδομήντα πέντε 
(75), εβδομήντα έξι (76), εβδομήντα επτά (77), εβδομή¬ 
ντα οκτώ (78), εβδομήντα εννέα (79), και ογδόντα (80), συ¬ 
νολικά έξι (6) διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται 
στα με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - 
Κλήρωσης, 3.16 Ι/Α/3/7-11-86 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 
3161/Α/1 β/2-4-87 σχέδιο κάτοψης ισογείου, 3.161/Α/2α/6- 
4-87 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορόφου και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το με αριθμό εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται από δύο 
(2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμ¬ 
βαδόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (66,00 τ.μ.), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
ενενήντα τέσσερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεπτά 
(17) 

Το με αριθμό εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και 
λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (78,00 τ.μ.). ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεπτά (17) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεπτά 
(17) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εβδομήντα 
εννέα (79) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαε¬ 
πτά (17) 

Το με αριθμό εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ 
και λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά 
μέτρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ενενήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεπτά (17) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεπτά 
(17) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός ογδόντα (80) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεπτά (17) 

Το με αριθμό εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και \Α/0, έχει εμβαδόν 
ενενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ. μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που αντιστοιχούν 
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σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και τριάντα έξι 
εκατοστά (113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινό κτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεπτά 
(17) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από τοία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετρα¬ 
γωνικά μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χι¬ 
λιοστά (50 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνι¬ 
κά εκατόν δεκαεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) 
και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεπτά 
(17) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εβδομήντα 
έξι (76) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεπτά 
(17) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ογδόντα (80) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χώλ 
και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά μέτρα 
(101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 ο/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκεννέα 
και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεπτά 

(17) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός εβδομήντα 
επτά (77) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαε¬ 
πτά (17) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) 

Ο στοίχος δεκατέσσερα (18) αποτελείται από μία πολυ¬ 
κατοικία τύπου 316 I με υπόγειο, ισόγειο και δύο (2) ορό¬ 
φους, περιλαμβάνει δετά με αριθμούς ογδόντα ένα (81), 
ογδόντα δύο (82), ογδόντα τρία (83), ογδόντα τέσσερα 
(84), ογδόντα πέντε (85) και ογδόντα έξι (86) συνολικά έξι 
(6) διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα με 
αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρω¬ 
σης, 3.16 Ι/Α/3/7-11-86 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 316 
Ι/Α/1 β/2-4-87 σχέδιο κάτοψης ισογείου, 3.16 Ι/Α/2α/6-4- 
87 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορόφου και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το με αριθμό ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και ννο, έχει εμβαδόν ενε¬ 
νήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (96,00 τ.μ.), ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαρά¬ 
ντα επτά δεκάκις χιλιοστά (47 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατρία και τριάντα έξι εκα¬ 
τοστά (113,36 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ 

(18) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το με αριθμό ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελεί- 
ται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, 
χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκαεννέα και είκοσι έξι εκατοστά (119,26 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ 
(18) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός ογδόντα πέ¬ 
ντε (85) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ 
(18) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζί¬ 
να, χώλ και λουτρό έχει εμβαδόν εκατόν ένα τετραγωνικά 
μέτρα (101,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου πενήντα δεκάκις χιλιοστά (50 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκεννέα και είκοσι έξι εκατοστά ( 119,26 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ 
(18) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός ογδόντα έξι 
(86) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ 
(18) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο ισόγειο, αποτελείται από, αποτελείται από 
δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και λουτρό 
έχει εμβαδόν εξήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (66,00 τ.μ.), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου τριάντα δύο δεκάκις χιλιοστά (32 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
ενενήντα τέσσερα εκατοστά (77,94 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ 
(18) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και 
λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ (18) 

ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ 
(18) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός ογδόντα δύο 
(82) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ 
(18) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
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λείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ και 
λουτρό έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (78,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκάκις χιλιοστά 
(39 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενε¬ 
νήντα δύο και δέκα εκατοστά (92,10 τ. μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ (18) 

ΝΔ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαοκτώ 
(18) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμός ογδόντα 
τρία (83) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαο¬ 
κτώ (18) 

ΒΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΣΤΟΙΧΟΣ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ (19) 

Ο στοίχος δέκαεννέα (19) αποτελείται από δύο πολυκα¬ 
τοικίες. Η προς τα βορειοδυτικά είναι τύπου 414 ΠΛ, απο- 
τελείται απο υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, πε¬ 
ριλαμβάνει δε τα με αριθμούς ογδόντα επτά (87), ογδό¬ 
ντα οκτώ (88), ογδόντα εννέα (89), εννενήντα (90), 
εννενήντα ένα (91), εννενήντα δύο (92), εννενήντα τρία 
(93), εννενήντα τέσσερα (94), εννενήντα πέντε (95) και εν¬ 
νενήντα έξι (96), συνολικά δέκα (10) διαμερίσματα. Η 
προς τα νοτιοανατολικά είναι τύπου 414 ΠΥ, αποτελείται 
από υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους, περιλαμβάνει 
δε τα με αριθμούς εννενήντα επτά (97), εννενήντα οκτώ 
(98), εννενήντα εννέα (99), εκατό (100), εκατόν ένα (101), 
εκατόν δύο (102), εκατόν τρία (103), εκατόν τέσσερα 
(104), εκατόν πέντε (105) και εκατόν έξι (106), συνολικά 
δέκα (10) διαμερίσματα. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στα 
με αριθμό 11448/Α/8α/8-2-93 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρω¬ 
σης, 4.14Λ1/Α/0α/20-6-95 σχέδιο κάτοψης υπογείου, 
3,4.14Υ/Α/ογ/12-6-85 σχέδιο κάτοψης ισογείου, 
3,414π/Α/2δ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης πρώτου (Α) ορόφου 
3,4.14/Α/2γ/25-1-85 σχέδιο κάτοψης τυπικού ορόφου και 
περιγράφονται ως εξής: 

Το με αριθμό ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, ννό και μία αποθήκη 
που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβα¬ 
δόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σα¬ 
ράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα 
εκατοστά (118,09τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που βρί¬ 
σκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και πενήντα 
δύο εκατοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
ενενήντα τέσσερα (94) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαεννέα (19) 


ΝΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
ενενήντα ένα (91) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εννενήντα (90) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, 
αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώ¬ 
ρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα 
(100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθ. εν¬ 
νενήντα δύο (92) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εννενήντα ένα (91) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθ. εν¬ 
νενήντα πέντε (95) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου δεκαεννέα (19) 

ΝΔ: με το διαμέρισμα αριθ. ογδόντα εννέα (89) του ιδί¬ 
ου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εννενήντα δύο (92) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
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έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθ. εν- 
νενήντα έξι (96) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) 

ΝΔ : με το διαμέρισμα αριθ. εννενήντα (90) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΒΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εννενήντα τρία (93) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα 
ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με το διαμέρισμα αριθ. εννενήντα επτά (97) του ισο¬ 
γείου του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του 
με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 
ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εννενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα που 
βρίσκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, 
αποτελείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται 
στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν εί¬ 
κοσι οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξή¬ 
ντα τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε 
εκατοστά (151,15τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με το διαμέρισμα αριθμός εννενήντα οκτώ (98) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εννενήντα πέντε (95) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με το διαμέρισμα αριθμός εννενήντα εννέα (99) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. εννενήντα ένα (91) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 


Το με αριθμό εννενήντα έξι (96) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά ( 109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ : με το διαμέρισμα αριθμός εκατό (100) του ιδίου 
ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΔ: τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. εννενήντα δύο (92) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εννενήντα επτά (97) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμά¬ 
τια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που 
βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
εκατό τετραγωνικά μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα 
εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά 
(118,09 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα 
(19) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εννενήντα τρία (93) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εννενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από τέσσερα (4) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 
χώλ, δύο (2) λουτρά, αποθήκη και μία αποθήκη που βρί¬ 
σκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκα¬ 
τόν δεκαεννέα τετραγωνικά μέτρα (119,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
πενήντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (59 ο/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα και πενήντα 
δύο εκατοστά (140,52 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
εκατόν τέσσερα (104) του ιδίου ορόφου και του ιδίου 
στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΔ: τμήματου με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εννενήντα τέσσερα (94) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εννενήντα εννέα (99) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό, αποθήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπό¬ 
γειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά 
μέτρα (100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιο¬ 
στά (49 ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εκατόν δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09τ.μ.) και συ¬ 
νορεύει: 
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ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
εκατόν ένα (101) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: με το διαμέρισμα αριθμός εννενήντα πέντε (95) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εκατό (100) διαμέρισμα που βρίσκεται στο 
τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό, απο¬ 
θήκη και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα 
(100,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου σαράντα εννέα δεκάκις χιλιοστά (49 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δεκαοκτώ και εννέα εκατοστά (118,09 τ.μ.) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
εκατόν δύο (102) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εννενήντα έξι (96) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εκατόν ένα (101) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
εκατόν πέντε (105) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοί¬ 
χου δεκαεννέα (19) 

ΒΔ: με το διαμέρισμα αριθμός εννενήντα εννέα (99) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εκατόν δύο (102) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται 
από ένα (1) υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό 
και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του 
στοίχου, έχει εμβαδόν πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα 
(56,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου είκοσι οκτώ δεκάκις χιλιοστά (28 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
έξι και δεκατρία εκατοστά (66,13τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: τμήμα του με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) και τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. 
εκατόν έξι (106) του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου 
δεκαεννέα (19) 

ΒΔ : με το διαμέρισμα αριθμός εννενήντα εκατό (100) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 
Το με αριθμό εκατόν τρία (103) διαμέρισμα που βρίσκε¬ 
ται στο ισόγειο, αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία αποθήκη που βρί¬ 


σκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα (88,00 τ.μ.), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
σαράντα τέσσερα δεκάκις χιλιοστά (44 ο/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και ενενήντα 
ένα εκατοστά (103,91 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εκατόντέσσερα (104) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτε- 
λείται από πέντε (5) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
χώλ, δύο (2) λουτρά και μία αποθήκη που βρίσκεται στο 
υπόγειο χώρο του στοίχου, έχει εμβαδόν εκατόν είκοσι 
οκτώ τετραγωνικά μέτρα (128,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα 
τρία δεκάκις χιλιοστά (63 ο/οοο) που ανπστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και δεκαπέντε εκα¬ 
τοστά (151,15τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του 
με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 
ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΔ : με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. εννενήντα οκτώ (98) 
του ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα που βρί¬ 
σκεται στο δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το ισόγειο, απο- 
τελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, 
λουτρό και μία αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο 
του στοίχου, έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέ¬ 
τρα (93,00 τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 
ο/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
εννέα και ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) και συνο¬ 
ρεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. εκατόν ένα (101) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΔ: τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Το με αριθμό εκατόν έξι (106) διαμέρισμα που βρίσκεται 
στο τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο, αποτελείται από 
τρία (3) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χώλ, λουτρό και μία 
αποθήκη που βρίσκεται στο υπόγειο χώρο του στοίχου, 
έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93,00 
τ.μ.), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου σαράντα έξι δεκάκις χιλιοστά (46 ο/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εννέα και 
ογδόντα δύο εκατοστά (109,82 τ.μ.) και συνορεύει: 

ΒΑ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο τμήμα του με 
κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) και 
τμήμα του με το διαμέρισμα αριθμ. εκατόν δύο (102) του 
ιδίου ορόφου και του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

ΝΑ: με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΔ: με κοινόκτητο οικόπεδο 
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ΒΔ : τμήμα του με κοινόκτητο οικόπεδο και τμήμα του 
με κοινόχρηστο χώρο του ιδίου στοίχου δεκαεννέα (19) 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.3741/1929 «περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 του 
Α. Ν. 163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε 
με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973 και τα άρθρα 1002 και 
1117του Α.Κ. 

Ειδικά τα εννιακόσια ενενήντα τετραγωνικά μέτρα 
(990,00 τ.μ.) παραμένουν σαν ενιαίοι αυτοτελείς χώροι 
στην ιδιοκτησία του Ο.Ε.Κ., ο οποίος παρακρατεί το δι¬ 
καίωμα να διαμορφώνει τούτους οποτεδήποτε και κατά 
την απόλυτη κρίση του σε περισσότερους επί μέρους χώ¬ 
ρους και να προβαίνει μονομερούς και χωρίς σύμπραξη 
των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή των ανηκόντων 
στον καθένα από τους ενιαίους τούτους χώρους ποσο¬ 
στών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και να συνιστά 
κατ’αυτό τον τρόπο χωριστές οριζόνπες ιδιοκτησίες σύμ¬ 
φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να κατανέμει τις δα¬ 
πάνες των κοινοχρήστων σύμφωνα προς τις διατάξεις 
του Γενικού και Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1) Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, τον 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο της κατοι¬ 
κίας, την θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμ¬ 
βαδόν αυτής, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’αυτή σε δε¬ 
κάκις χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και ψή¬ 
φους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε τετραγωνικά 
μέτρα επί του οικοπέδου. 

2) Το σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης στο οποίο εικονίζε- 
ται το όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράσθηκε με συμβό¬ 
λαιο αγοράς από τον Ο.Ε.Κ., το τμήμα αυτού που διατέ¬ 
θηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (κόκκινο 


και μπλε χρώμα), τα τμήματα αυτού που απαρτίζουν το οι¬ 
κόπεδο του οικισμού, οι χώροι του οικοπέδου του οικι¬ 
σμού που καταλαμβάνονται από τους δεκαεννέα (19) 
στοίχους, οι χώροι που καταλαμβάνονται από κάθε μία 
κατοικία κάθε στοίχου και τα τμήματα του οικοπέδου του 
οικισμού που ανήκουν σε αποκλειστική χρήση σε κάθε κα¬ 
τοικία. 

3) Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλου που έχει 
κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης Μελπο¬ 
μένη Αποστόλου Γναρδέλλη και έχει συνταχθεί η με αριθ¬ 
μό 8502/30-4-99 πράξη αυτού. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ 

Ο κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος οικισμού περιλαμβάνει: α) τον Γενικό Κα¬ 
νονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 
τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου 
οικισμού και β) τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε στοίχου, που καταρτίσθηκε δυνάμει των με αριθμ. 
23/19-03-76 και 87/15-11-77 αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ. και δημοσιεύθηκαν αντίστοιχα 
στα με αριθμ. 441/05-04-76 και 1296/16-12-77 Φύλλα της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Β) αποτελούν δε 
αναπόσαοτο μέρος της παρούσης πράξης συστάσεως 
οριζονηων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφα των 
ανωτέρω Φ. Ε. Κ. πρέπει να μεταγραφούν με την παρούσα. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 
του Α.Ν. 163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σή¬ 
μερα. 

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 1999 
Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 52 34 312 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Η«ρ: νννννν.βί.θΓ 
θ-ηη3ίΙ: πν35 @ β1.ς|Γ 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225 761 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


5225 761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

5230 841 Βασ. Όλγας 227-Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 

5225 713 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

5249547 Νικήτα 6-8Τ.Κ. 18531 4135228 

5239 762 ΠΑΤΡΑ 

5248 141 Κορίνθου 327-Τ.Κ. 262 23 (061)6381 100 

5248 188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5248 785 Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 (0651) 87215 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

5248 320 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 

ΛΑΡΙΣΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127 / 89 120 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 (081) 396 223 

ΛΕΣΒΟΣ 

Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0251)46 888/47 533 


4135 228 


(061) 6381 100 
(0651) 87215 

(0531) 22 858 
(041) 597449 
(0661)89 127/89 120 
(081) 396 223 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ' Μέ ΧΡ ι 8 σελίδε£ ! 200 δ ΡΧ· 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ _ Από 8 σελίδες και άνω πρ0 σαύξηση 100 δρχ. ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 



Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.) 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 


ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 250.000 >· 12.500 » 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο 
με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί 
να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τ υπογραφείου. 

*Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


(ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) 



















